Ks. Kanonik mgr Stanislaw 


BROZY | 


przeżywszy lat 69, zmarł nagle, opatrzony świętymi 
Sakramentami, dnia 29 lipca 1984 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 
wione zostanie w sobotę 4 sierpnia br. o godz. 10.00 
w kościele Mariackim, po czym nastąpi odprowadzenie 
zwłok do grobowca rodzinnego na cmentarz Salwa- 
torski o godz. 12.00, o czym zawiadamia pogrążona 


w głębokim smutku: 


RODZINA 


